urzednik kolei Karola Ludwika 


przeżywszy lat 42, po krótkiej a ciężkiej chorobie, dnia 2/ Czerwca 1091 
zasnął w Panu. 


W smutku pozostała żona wraz z dziecięciem zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Kolegów i Znajomych na obrzęd 
pogrzebowy, który się odbędzie w Poniedziałek dnia 29-go b. m. o godzinie 4-tej popołudniu z krypty kościoła 
AA. Pijarów wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odbędzie się we Wtorek dnia 30-go b. m. o godzinie 9-tej rano w kościele 00. Kapucynów. 


Zakład pogrzebowy „Pompes funebres“ A. Szafrańskiego w Krakowie. Czcionkami drukarni Związkowej w Krakowie. 


